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WACŁAW WILTOS 
KAPELMISTRZ ORKIESTRY MIEJSKIEJ 


zmarł dnia 30 stycznia 1949 roku, przeżywszy lat 51. 


Pogrzeb odbędzie się we środę, dnia 2 lutego 1949 roku 
o godz. 14.30 z domu żałoby przy ul. Kościuszki 30 na cmentarz 


miejscowy. 
Na smutny ten obrzęd zapraszają krewnych i znajomych 


KOMITET ORKIESTRALN Y 
i CZŁONROWIE ORKIESTR Y 


GŁUCHOŁAZY, dnia 1 lutego 1949 r. 


